D 


Stadtverkehr Freudenstadt 

Stadthaus - ZOB - Krankenhaus - Panoramabad - ZOB 




g 


Katz GmbH & Co.KG, Robert-Biirkle-Str. 14+16, 72250 Freudenstadt, Tei.: 07441/9199-0 


Montag - Freitag 


Fahrt 

FDS Marktplatz Stadthaus 

1701 

1703 

1705 

1707 

1709 










9.05 

11.05 

13.05 

15.05 

17.05 










- ZOB Steig 1 

9.10 

11.10 

13.10 

15.10 

17.10 










- Aldi Sud 

9.12 

11.12 

13.12 

15.12 

17.12 










- AOK 

9.13 

11.13 

13.13 

15.13 

17.13 










- Jagerhof 

9.14 

11.14 

13.14 

15.14 

17.14 










- Am Kohlstatter Hardt 

9.15 

11.15 

13.15 

15.15 

17.15 










- Krankenhaus 

9.18 

11.18 

13.18 

15.18 

17.18 










- Helene-Frey-Weg 

9.19 

11.19 

13.19 

15.19 

17.19 










- Panoramabad 

9.20 

11.20 

13.20 

15.20 

17.20 










- Ecke Herzog-Eugen-StraBe 

9.21 

11.21 

13.21 

15.21 

17.21 










- Jahn-Apotheke 

9.22 

11.22 

13.22 

15.22 

17.22 










- Marktplatz Stadthaus 

9.25 

11.25 

13.25 

15.25 

17.25 










- ZOB Steig 1 

9.30 

11.30 

13.30 

15.30 

17.30 











24./31.12. Freizeitverkehr wie Sa. bis 15.40 h Fahrtbeginn 



